Stefan's Theorie der Verduustung.                        Jg7
in der Rohrenmiindung, von dort bis zur Fliissigkeltsoberflache sei die Strecke h, die Zahl der Danipfmolekeln in der Rohre bei x = h, an der Flussigkeitsobernache, bezogen auf Streckeneinheit, sei Nlt Verdunstet innerhalb der Zeit dt von der Fliissigkeit eine Strecke dh, so nimmt
die Zahl der Dainpfmolekeln daselbst zu um — - — dt, zugleich diffun-
Cv v
diren jedoch Dampfniolekeln in das Gas hin und Gasniolekeln in den Dampf. Es bleiben aber von den Dampflnolekeln JV^ Molekeln zuriick,
also diffuudiren (N — N{) — dt Dampflnolekeln aus dh heraus, und
Cv t
es wird bei x = h
670                     «!«! = - W— N,) ~.
Von dem Gase werden entgegengerichtet so viele Molekeln diffundiren, dass die Zahl n a Her Molekeln an der Flussigkeitsoberflache erhalten bleibt, da sich sonst nichts geandert hat, somit muss sein:
672)                                 u2 «,= («,- NJ^,
und wir bekommeii
681)                          wx % + n.2 u2 — (n — N) L~ , somit:
682)                               n% 11% = (n — N) yr — % %.
Nun ist aber (Bd. 1, S. 346, Gleichung 180:
69)              JT^ + ^K-^^O,
also nach Einsetzung des Werthes von nz %, wegen HI -\~ n2 = n:
d n-i                  ,   N — n      dh
70)             D_J. + HlWl+__Hl_ = o.
Differenziren  wir   diese   Gleichung nach x und   beachten,  dass  nach Gleichung 20) auf Seite 347 des ersten Bandes
sein nauss, so folgt
fd^L _      d^h       N—n d n:   dh_ 71l)                  dt  ~       dx*  +       n       ox    dt '
Das Integral dieser Gleichung muss fur x = 0, % = 0; fur x = h, n{ = Ni geben.  Ferner ebenfalls fur x = ft; %% = — (N — JVi) ^j,.2 ergiebt sich, wenn man die Dichte als variabel ansieht.
